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正常 家 免 血 浆 及 组 织 中 前 列 腺 素 含 量 测定 


THE DETERMINATION OF PGS CONTENT IN 
PLASMA AND TISSUE OF NORMAL RABBIT 


关键 启 家 和 免 血球 前 列 碌 素 
Key words Rabbit Plasma PGS 

前 列 腺 崇 PGS》 作 为 体内 一 种 活性 物质 ， 几 乎 存在 于 随和 乳 动物 体内 的 各 重要 组 织 
及 体液 中 。 其 含量 虽 微 ， 但 代谢 迅速 ， 活 力 很 高 。 对 机 体 的 各 系统 组 织 具 有 多 种 生理 生 
化 效应 ， 因 而 国外 的 研究 甚 为 活跃 。 国 内 自 1979 年 建立 PGS 的 放射 免疫 测定 方法 〈 陈 四 
传 ，1982》 后 ， 应 用 家 免 等 动物 开展 对 P6S 的 实验 研究 日 益 增 多 。 为 实验 设计 需要 ， 我 
们 用 放射 免疫 法 测定 了 正常 家 免 血 桨 及 大 脑 皮质 、 轰 葵 质 内 PGA，,、PGE,、 及 PGEso 含 
量 ， 总 结 成 本 文 。 


材料 及 方法 


一 、 动 物 分 组 ， 选 择 体重 在 2 一 3 公斤 的 健康 家 免 96 只 ， 分 别 测定 血浆 、 大 脑 皮质 
及 肾 慰 质 内 PGS 含 量 。 

二 、 样 品 制作 ”从 免 耳 静 脉 迅速 取 血 ， 在 4 "C 环 境 中 分 离 出 血浆 、 调 PH 至 3.5 一 
4.0， 氮 匀 ， 取 出 1 毫升 置 于 离心 管 中 ， 

动物 活 杀 ， 快 速 取 出 大 脑 皮质 及 痕 泗 质 置 于 液 振 中 ， 称 取 100 毫 克 左右 组 织 浸入 盛 
有 0.2 毫 升 无 水 乙醇 的 名 浆 离心 管 中 ， 再 加 0.8 磅 升 生理 盐水 ， 于 4 °C 环境 中 匀 效 后 调 
pH, 播 匀 ; 

上 述 血浆 及 组 织 样品 各 加 无 水 乙酸 乙 酯 5 毫升 提取 PGS， 离 心 后 移出 上 清 波 再 重复 
抽 提 一 次 ， 合 并 两 次 上 清流 干燥 抽 干 。 

以 不 同比 例 的 苯 一 一 乙酸 乙 栈 一 一 甲醇 溶剂 系统 分 别 在 100 一 120 目 硅 酸 层 析 柱 中 洗 
脱出 PGAs，PGE, 及 PGF,。， 详 细 方 法 见 陈 四 忧 《1982》 报道。 

三 、 放 射 免疫 测定 。 PGA,，PGE, 及 PGF ,a 分 别 进行 放免 测定 陈 四 传 1982) 本 
实验 各 种 PGS 测 定 所 用 抗 血 清 均 由 中 国 科学 院 动 物 研究 所 提供 。 测 定 PGF ,用 特异 性 较 
强 的 抗 PGF:- 也 清 7703 号 。 测 定 PGA ,及 PGE, 时 用 抗 PGE, 血清 7807 号 〈 因 抗 PGE, 血 清 
7807 号 与 抗 PGA ,血清 有 较 大 的 交叉 皮 应 ， 故 可 用 作 测 定 PGA, 与 PGE, 的 通用 抗体 , 但 
测定 前 PGA ,与 PGE, 样品 应 事先 用 不 同 挖 剂 系统 进行 分 离 , 以 避免 因 交叉 反应 产生 的 误 
差 ) 。 





率 文 1984 年 4 月 11 日 收 到 ，1985 年 2 月 25 有 日 收 到 收 改 车 。 
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结果 与 讨论 
PGA ,回收 率 血 桨 为 81.77 听 ， 组 织 为 79.32% 。 样品 变异 系数 (CVY%) 批 内 为 
5.29%， 批 间 为 6.434。 
使 血浆 及 组 织 中 Po 含量 见 表 1 及 崇 2， 








表 ] 免 血 浆 中 PGS 含 量 〈 则 土 SE) 
血 条 中 PGS 会 景 《 敏 烤 交 /毫升 ) 
动物 数 et 
PGA; PGE: PGFaa 








778 士 61 (182—1475) 569 土 104 17—41003 


rot wer EPE pT PEPE FETIP pe ee pr mm me me ee 














# 测定 范围 
家 2 正常 家 免 大 脑 皮质 及 肾 髓 质 中 PG5 含 量 (M+ SE) 
蛆 识 中 PGS 含 二 《机 柚 克 / 迪 充 》 

组 织 动 狗 数 -- - - 四 Se 
PGA, PGE! PGF ,wy 

大 脑 皮 质 30 30.9 土 7.3 《1.8 一 135)* 14.8+1.5 (2.0- 一 29.5) 31 .11.8 (18.7—58.,2) 

笃 体 质 328 335.6 士 24.2 《17.5 一 325》 97.G+6.8 {653.4172) 70.8 土 8.8 《35 一 1d40) 

+# 实测 范 园 


PGS 是 一 族 节 碳 的 可 溶性 多 不 忽 和 省 肪 柄 ， 除 了 广泛 存在 于 精液 及 卵 业 、 子 寥 内 脐 
等 生殖 系统 外 ， 在 血 泡 ， 脑 、 肾 、 肺 、 心 肌 、 胃 粘膜 等 组 织 中 出 广泛 在 在 。 从 我 们 的 实 
验 中 可 以 看 出 ， 锡 血 桨 及 大 脑 皮 质 、 肾 喘 质 中 前 列 腺 素 的 含量 较为 丰富 。 鉴 于 中 枢 神 
既 系 统 和 和 痛 胜 可 自 凑合 成 和 释放 Ps， 了 且 其 在 体内 的 水 平 与 某 些 疾病 的 病理 过 程 密切 相 
关 ， 如 中 认 神 经 系统 释放 的 PGS 既 有 模拟 丘脑 下 部 妓 放 因素 的 作用 、 又 有 模拟 恒 体 促 
进 激素 的 作用 〈 刘 志 煜 ，1975) ; 而 肾脏 的 功能 在 一 定 程 度 上 依 区 于 肾 内 Feo 的 合成 ， 
是 生理 性 调节 肾 肚 血压 的 因素 之 一 ， 它 一 方面 对 肾 血 流动 力学 和 尿 钠 分 泌 有 重要 作用 ， 
男方 面 又 可 使 肾 外 小 动脉 扩张 ， 导 致 动脉 血压 下 降 (Kramer atfef ,,，1980) 。 故 测 
定 跪 组 织 及 肾 组 织 玲 Fero 合 量 可 作为 研究 某 些 疾病 的 重要 疯 察 指标 和 动物 实验 模型 。 

一 般 认 为 ， 体 内 Fo 含量 公 代 表 组 织 有 时 生理 活动 状态 ， 但 由 于 FeA: 在 肺 内 代谢 
较 慢 ， 故 其 在 自流 中 可 保持 较 高 的 浓度 ， 可 起 全 身 性 循环 激素 的 作用 《Firper cf el,， 
1970), 故 测 定 征 浆 中 Ps 含量 对 无 法 进行 器 官 组 织 测 量 的 病人 或 需 长 期 观察 的 实验 动物 
是 有 意义 的 。 诅 在 实验 设计 及 研究 中 应 注意 ， 家 免 血 浆 及 组 织 中 FEGo5 含 最 个 体 差 异 较 大 
( 尤 以 血浆 PGT :o 为 基 )， 且 PGS 的 作用 可 因 动 牧 品 种 不 同 而 异 ( 如 PGF ,。 在 大 鼠 、 狗 
等 动物 身上 表现 为 升 高 血压 作用， 而 在 免 、 猫 等 动物 身上 则 起 降 还 作用 〉， 故 在 实验 中 
应 根据 不 同 实验 日 的 和 需要 而 选择 不 同 的 动物 及 样品 。 


陈 四 传 等 
《第 二 军医 大 字 第 一 防 属 医院 》 








